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صنع صاروخ حرارى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اتسين اندو الغ اليد 


اللهم صلى على محمد النبى وأزواجه امهات المؤمنين 


أما بعد فهذا كتاب منى أبو ورقة لمن يهمه الأمر (ألغى لقب المهاجر لأنه اصبح مصطلحا لمن هاجر لأرض الجهاد) 
بحكم خلفيتى فى الفيزياء وبكثرة المجازر بحق النساء والأطفال عزمت على المشاركة فى بناء هذا الصاروخ 
نظريا التجربة ادناه يجب ان تعمل ويكون الصاروخ جاهزا للتصنيع فباقى أجزاءه سهلة 
(يوجد تجربة اخرى فى نهاية الملف ارخص ثمنا كما يمكن عمل تجارب بطرق اخرى وكلها تؤدى الغرض) 
نظام توجيه الصاروخ يتكون من شقين 
أحدهما الكترونى والشق الاخر بصرى , حيث ان المهندس الالكترونى 
يحتاج لشبه موصل لا يوصل الكهرباء الا عندما تسقط عليه أشعة الطائرة المستهدفة 
وقد اجريت بعض البحث فى الشق البصرى مع انى كنت اكره البصريات 
فين البو المعتود من أحورة الصاررح 
اولا لطائرة الأف 16 ثلاثة موديلات من المحركات تصدر درجات حرارة »13661 , 4491 و>|755 
اذا الأطوال الموجية المستهدفة هى 6.45 ميكرو , 2.12 ميكرو و 3.83 ميكرو 
بمعنى اننا نستهدف الطيف من 2.1 الى 6.4 ميكرو , لكل الطائرات 
من رحمة الله علينا ان الجو يمتص معظم الأطوال الموجية ويقلل كثافتها ما عدى الطيف الذى نستهدفه 
الان نحاول فصل الطيف المستهدف عن بقية الضوء الذى يصل الى الصاروخ 
نستخدم اولا كمدخل للضوء الى الصاروخ ليف ضوثى لنتيح حرية الحركة لجهاز المهندس الالكترونى 
بشرط ان يقصر المهندس طوله اذا كان غير خاص بالاشعة تحت الحمراء بقدر الامكان لأنه يضعف طيفنا المستهدف 
بالنسبة لليف العادى واستخدامه فى الصاورخ فلا اعتقد انه سيضعف الطيف المستهدف كثيرا 
فهو يضعفه عندما نمده لأطوال كبيرة كتوصيلات الشبكات 
يمكن شراءه بمبلغ 5295 على الموقع 
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هنالك ليف بصرى خاص بالاشعة تحت الحمراء اى انه لن يضعفها وربما يضعف باقى الحزم التى لا نريدها 
ويوجد على الموقع ادناه والسعر غير مذكور , لذلك يجب الاتصال بهم اولا 
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بعد ان دخل الضوء عبر الليف الضوثئى يتم توجيهه الى فتحة صغيرة جدا بالميكرومتر 


بعد ان يخرج من الفتحة يتوجه الى مراة خاصة بالطيف المستهدف 


يمكن شرائها بمبلغ 5295 على الموقع 


بتكن الطيق النمههد قب يفاعلية اكير من بقية السو المرقى ويونجهة الى مسبب النفيوة 
وهو عبارة عن سطح عاكس جدا فى شكل منشار يسبب انفراج الضوء المرئى 
ويجعل كل حزمة من الضوء تذهب فى مسار مختلف ليتسنى لنا 
اختيان الحومة ان الظيف الذئ سكيدقه 


بتكن راد من اللعرقع ول مكدم عرو فالسعر يكون عدبي الطراضقات وفوا آذ 


فاذا اتصلت/ى بهم فالمواصفات هى مسبب حيود ذو عاكسية عالية للطول الموجى 2 الى 7 ميكرو 
المهم ان تشمل كفائته هذا الطيف المستهدف يعنى مثلا قد يكون من 1 الى 20 ميكرومتر 
يتوجه الضوء بعد ذلك الى مراة اخرى مثل السابقة توجهه الى فتحة ضيقة ايضا بالميكرومتر 
بتحريك المشتت (مسبب الحيود) نختار الحزمة التى نستهدفها والتى تكون بعد اللون الاحمر مباشرة 
فبعد المشتت كل لون من الضوء يظهر على حدة كقوس قزح وتكون الحزمة المستهدفة 
ليس لها لون كما فى الصورة فهى التى تكون فوق اللون الاحمر مباشرة 


0 سر 7 00000 


الاطوال من ؟ الى ” ميكرو هى الأشد كثافة فيه 
الضوء المعكوس من المراة الاولى 


الطيف المستهدف هو الأشد كثافة فيه 


مسبب الحيود يقسم الضوء الى حزمه الأساسية 


يتم تحريكه بالنسبة لفتحة الخروج ليخرج الحزمة المستهدفة 


1ع ملاع -30-ع8 


ماع60 عواماق1 أ 


وهذا هو الجهاز ويسمى مونوكروميتر او سبكتروميتر 
ومكن راد كاماة بيك تمل أظطوالة'السرحة :الحوية السطيندفة 


فى هذا الموقع الجهاز كاملا يشمل من 3.5 الى 6.8 ميكرى فيمكن ايضا استخدامه 
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لم يحدد السعر فيجب الاتصال بهم وطلب حجم صغثير اذا اردتاى الاستغناء عن بقية الادوات 


وشنراءالجهاد عاماة 
مااععاأع ا 
31 الب" 11 
51 51 


وهذه ايضا صورة اخرى له مصمم بطريقة مختلفة ايضا تؤدى الغرض 


وفلاحظ أنه فى الصؤرة د اختيان خرمة الأشعة للون الأزرق واما ما تريده 


فهو الحزمة التى تقع بعد الأحمر مباشرة وليس لها لون 


نا ممعم 
1111015 018304 
لقا 


بعد هذا تكون باقن الله خرجهت لنا الحدمه السبعييقة قط فين اغل كقافة فكل المواد من الظاكرة وحق الحسناش 
تساعد فى امتصاص بقية الحزم وترك هذه الحزمة لنا 
بعد ان خرجت من الفتحة نستخدم عدسة لتوجيهها بخط مستقيم خاصة بالطيف المستهدف 
يتم شرائها بمبلغ 8249 من الموقع 


وبعدها مباشرة نستعمل عدسة مركزة ايضا خاصة بالطيف المستهدف 
يتم شرائها بمبلغ 8350 من الموقع 


الان تركز الاشعة نحو حساس للضوء خاص بالطيف المستهدف 
يم شرابة بميلة 8885 ميرد كيو لايعمل الف درجة حزارة بضورة فحالة [78) سكيد 
اما غير المبرد والذى يبرده المهندس لوحده بغاز نيتروجين او شئ من هذا القبيل 
يباع بمبلغ 5160 والاثنين على الموقع 
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يوجد حساس اعلى كفاءة منه ولكنه يغطى جزء من الطيف المستهدف وليس كله 
فيمكن ايضا استخدامه ويوجد فى نفس الموقع السابق 
طبعا كل هذه الادوات صغيرة جدا ويمكن وضعها داخل الصاروخ وكلها متاحة الشراء للجميع 
حسب هذا التركيب والله اعلم يجب ان لا يوصل الحساس الكهرباء الا عندما يوجه 
الليف الضوئى الى الطائرة 
ولا يمكننى التأكد من ذلك الا بالتجربة فان كان هناك امكانية يمكن لأحد عملاء الدولة الاسلامية 
فى تركيا شراء هذه المواد وعمل تجربة بحيث يوجه الليف الضوئى الى نار محترقة 
لا تقل حرارتها عن 13661 
اذا كانت حساسية الجهاز عالية لدرجة انه يكتشف فوتونات الهدف 
حتى عندما لا يكون اليف الضوئى موجه اليه فيجب استعمال 
انبوب قصير امام الليف الضوئى مغطى بمادة ماصة للضوء 
يمكن شرائها بمبلغ 817 على الموقع 
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وبذلك و الله اعلم لن يعمل الجهاز الا عندما يكون الليف الضوئى موجه مباشرة للطائرة 
هنالك ايضا ادوات اخرى يمكن استعمالها بدل الادوات المذكورة اعلاه واختيار الافضل يعتمد على التجربة 
على سبيل المثال يمكن فقط استعمال ثلاثة ادوات 
فلك ويهيه العوسة الم كينهي الهيباسن المزكورين اغلذة 
فقط يجب تغطيتهم حتى لا يدخل الضوء الا عبر الفلتر 
افضل فلتر لحالتنا تحديدا ب 9235 
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ان كان احدكم يملك المال وقام بتجربتها فاليخبرنى بالنتائج 
اذا تسيا جذل التسباس يوضتل القيرياء ففط غقيما يفون الليك او القلى موه ال قار وظلن عيناقة 
بعيدة فلدى تصميم بسيط لبقية الصاروخ وان لم يكن خبراء الدولة يعرفون كيف يصنعون مابقى 
من الضاووع بم آقةبسيط تفلك كتكرش الى ارمكى العازفة 


والله اعلم بالصواب واليه المرجع والمأاب 
لا تكسلوا من تسألو الله ان يبسر لى النفير الى الجهاد وان يختم لى بالشهادة فى سبيله 
رابط كذبة القنبلة النووية : 5ع/اط/]أ.ع]5]0351ئا(//: ما 


الورقية فى صنع القنبلة النووية : 106/1/]أ.5]03566لا[//: ما 
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